Ź 


Hr. MAURYCY POTOCKI 


były Oficer Wojsk polskich, Kawaler Orderu „Virtuti Militari; 
Szambelan dworu Cesarza Wszech Rosyl, 


urodzony w Warszawie 13% Stycznia 1812 r., zmarł w Krzeszowicach 15" a ii 


1879 r., opatrzony SS. Sakramentami. 


En. de 


Wyprowadzenie zwlok z palacu Krzeszowickiego na dworzec kolei odbedzie sie we Srode 
dnia 15% Stycznia 1879 r. o godzinie 10", rano. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


